कोविड -१९ उपाययोजनेतंर्गत विषाणू संशोधन व 
निदान प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यासाठी 
आव्यक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती, 
जळगाव व औरंगाबाद 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : व्हीआरडी-२०२० /प्र.क्र.३३७ / प्रजा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२१ 
वाचा : १) झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन पत्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक PAT २०२०/प्र.क्र. ५८/ दिनांक 
२४.०३.२०२० 
४) शासन पत्र, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक व्हिआरडी २०२० / 
प्र.क्र. १५५ / प्रशा-१, दिनांक १५.०४.२०२० 
५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ व्हिआरडीएल 
/कोविड -१९ / १- म/७५४९/२०२०, दिनांक ०७.१२.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त शासन पत्र दिनांक १५.०४.२०२० अन्वये विभागाच्या नियंत्रणाखालील ०६ 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना कोविड -१९ उपाययोजनेतंर्गत कोविड -१९ 
तपासणीकरिता विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळा स्थापित करण्यासाठी मान्यता प्रदान 
करण्यात आली होती. सदर मान्यतेमध्ये याविषयी करण्यात येणारी खरेदी उपरोक्‍त झासन पत्र , 
दिनांक २४.०३.२०२० मधील तरतूदीनुसार करणेबाबतही निर्देश देण्यात आले होते. 


याविषयी विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती, 
जळगाव व औरंगाबाद या संस्थांमध्ये विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळा स्थापित करण्यासाठी 
हाफकीन महामंडळाकडून खरेदी केलेली सोबतचे परिशिष्ट - “अ” मध्ये संस्थानिहाय नमूद 
केलेली एकूण रुपये २,०६,०९,६०८/- (रुपये दोन कोटी, सहा लक्ष, नऊ हजार,सहाशे आठ फक्त 
) रक्कमेची खरेदी केलेली यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची देयके अदा करण्यास अटीच्या अधीन 
राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
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अटी :- 
१3, 
2 
3 
8 
4 
& 

२. 


बारामती व जळगाव या संस्थेस राज्ययोजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून औरंगाबाद संस्थेस 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळा 
कार्यान्वित करण्यासाठी खरेदी केळेली यंत्रसामुग्नीची देयके अदा करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आवश्‍यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
HOA आहे. 


, सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 
केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात आलेले आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री संस्थेस हाफकीन महामंडळाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची द्विरूक्ती झालेली नाही तसेच सदर यंत्रसामुग्रीची अनावश्‍यक खरेदी 


करण्यात आलेली नाही. 


. सदर देयके यापूर्वी हाफकीन महामंडळास अदा करण्यात आलेली नाहीत,याची 


खातरजमा करण्यात यावी. 


या प्रयोजनासाठी बारामती व जळगाव संस्थेसाठी आलेला खर्च संस्थेस खालील 


लेखाशीर्षाखालील मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक एस-४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 


(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांचे बळकटीकरण 


श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
(४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , औरंगाबाद संस्थेने यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च 


केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीतून भागवावा. 
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४. शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक- 
३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०५१२०००१८११३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय बारामती / जळगाव / 
औरंगाबाद 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / पुणे / जळगाव 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 
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शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक व्हीआरडी- २०२०/प्र.क्र.३३७ / 
प्रजा -१ , दिनांक ०५ मार्च, २०२१ चे सहपत्र 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती 


अ.क्र. यंत्राचे नांव नग | प्रतिनग एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 
विक बायोसेप्टी कंबिनेट 0१ | ९,३३,७६१ ९,३३,७६१ 
२. | रेफ्रिजरेटेड हायस्पीड सेन्ट्रीफ्युज 09 ६,१४,६८० ६,१४,६८० 
३. | थर्मल सायक्लर शि. २,८९,००० २,८९,००० 
४. | हॉरिझन्टल जेल i (9,40,000 (9,40,000 
इलेक्ट्रोफोरेसीस अँण्ड 
डॉक्युमेन्टेशन युनीट 
५. | रेफ्रिजरेटेड मायक्रोफ्युज | 09 | 3,08,82¢ 3,03,82¢ 
६. | रिअल टाईम पीसीआर | of | १२,२६,०२० १२,२६,०२० 
७. । व्हर्टीकल डिपफ्रिजर -२०"से eae] ४,६७,१६४ ४,६७,१६४ 
व्हटीकलअल्ट्राडिपफ्रिजर व षक ६,३५,८०३ ६,३५,८०३ 
८०"सें 
९. | एलायझा प्लेट वाठार बित ३,२८,०४० ३,२८,०४० 
१०. एलायझा प्लेट रिडर शि ३, ६३,४४० ३,६३,४४० 
शि लिक्विड नायट्रोजजञ कॅन ४७ णि २,००,००० २,००,००० 
लिटर क्षमता 
१२.) लिक्विड AMEN कन 33 णि २,००,००० २,००,००० 
लिटर क्षमता 
१३.) citer पांझिटीव्ह tar [4 8,40,000 ¥,40,000 
फिल्टरेडन 
१४. | ऑटोमेटेड न्युक्लिक अँसीड || १५,४५,८०० १५,४५,८०० 
एक्स्ट्रॅककान सिस्टीम 
एकूण रुपये ८३,०७,६३६ 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव 
अ.क्र. यंत्राचे नांव नग | प्रतिनग एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 
वि बायोसेप्टी कंबिनेट चि | ९,३३,७६१ ९,३३,७६१ 
२. | रेफ्रिजरेटेड हायस्पीड सेन्ट्रीफ्युज हि णे ६,१४,६८० ६,१४,६८० 
३. | थर्मल सायक्लर | of | २,८९,००० २,८९,००० 
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अ.क्र. यंत्राचे नांव नग | प्रतिनग एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 
४. | हॉरिझन्टल जेल णि ७,५०,००० ७,५०,००० 
इलेक्ट्रोफोरेसीस अण्ड 
डॉक्युमेन्टेशन युनीट 
५. | रेफ्रिजरेटेड मायक्रोफ्युज | 09 =| 3,03,82¢ 3,03,82¢ 
६. | रिअल टाईम पीसीआर ea | १२,२६,०२० १२,२६,०२० 
व्हटीकळल डिपफ्रिजर -२०"से eae | ४,६७,१६४ ४,६७,१६४ 
व्हर्टीकलअल्ट्राडिपफ्रिजर ह [4 ६,३५,८०३ ९५९०३ 
८०"सें 
९. | एलायझा प्लेट वाठार [ear 3,2¢,080 3,22, 080 
| 90, एलायझा प्लेट RSX |» "कग "| ३,६३,४४० ३,६३,४४० 
शिंग लिक्विड नायट्रोजन कॅन ४७ at 2,00,000 2,00,000 
लिटर क्षमता 
१२.) लिक्विड नायट्रोजन कॅन ३३ णि २,००,००० २,००,००० 
लिटर क्षमता 
93. मिळीपोअर पॉझिटीव्ह Wa aad 8,40,000 8,40,000 
फिल्टरेडन 
१४.| ऑटोमेटेड few अँसीड 1 | १५,४५,८०० १५,४५,८०० 
एक्स्ट्रॅककान सिस्टीम 
एकूण रुपये ८३,०७,६३६ 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद 
अ.क्र. यंत्राचे नांव नग | प्रतिनग किंमत। एकूण किंमत 
संख्या 
za बायोसेप्टी कबिनेट शि नं ९,३३,७६१ ९,३३,७६१ 
२. । रेफ्रिजरेटेड हायस्पीड सेन्ट्रीफ्युज ear ६,१४,६८० ६,१४,६८० 
३. | थर्मल सायक्लर "एकी, 4 २,८९,००० २,८९,००० 
४. | हॉरिझन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसीस at (9,40,000 (9,40,000 
अँण्ड डॉक्युमेन्टेशन युनीट 
५. | रेफ्रिजरेटेड मायक्रोफ्युज | 09 | ३३९३ 3,03,82¢ 
६. । व्हटीकल डिप फ्रिजर -२०"से a ४,६७,१६४ ४,६७,१६४ 
व्हटीकल अल्ट्राडिप फ्रिजर -८०”से | of | ६,३५,८०३ ६,३५,८०३ 
एकूण ३९,९४,३३६ 
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